EMERYT, 


Opatrzony śś. Sakramentami, zmarł d. 9 Listopada r. b., przeżywszy lat 60. 


Pozostala w smutku zona i synowie zapraszają Krewnych, Przyjaciól i Znajomych na wyprowadzenie 


zwłok w d. 12, t, j. w Czwartek o godzinie 3-ej po poludniu z Kościoła S-go Krzyża na Cmentarz 


Powązkowski. 


Joss. nen. T. Bapm. O66p%-Iloxnun., 30 Oxta6pa 1885 r. aa M 7924. Druk K. Kowalewskiego, Królewska M 29. 


